Proiect strategic "Management integrat al fluviului Dunarea'' ("Danube WATER integrated management") Informatii generale Proiectul Danube WATER este derulat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera România-Bulgaria 2007-2013, Axa Prioritara 2 "Utilizarea durabila si protectia resurselor naturale si a mediului si promovarea unui management eficient al riscului în regiunea transfrontaliera" Acest proiect se incadreaza in categoria proiectelor strategice, atât pentru implementarea Strategiei Dunarii, cât ?i a Programului de dezvoltare transfrontaliera România-Bulgaria Bugetul proiectului este de 13,751,025 58 EUR Proiectul cuprinde 13 parteneri, 8 din Romania si 5 din Bulgaria, unul din cei 8 fiind Administratia Nationala ?Apele Romane ? Obiectivul general al proiectului este crearea unui sistem transfrontalier Romania - Bulgaria de gestiune si monitorizare a factorilor de mediu pe Dunare, menit sa sprijine masurile comune de combatere a situatiilor extreme (seceta, inundatii, poluari, contaminari), precum si sa asigure fundamentul informational integrat in vederea indeplinirii prevederilor Directivei 2007/60/EC "Protectia impotriva inundatiilor", respectiv ale directivei 2000/60/EC "Directiva cadru a apei", impreuna cu asigurarea dezvoltarii durabile a zonei transfrontaliere si imbunatatirii calitatii vietii locuitorilor din aria eligibila Scopul proiectului este cresterea capacitatii de cooperare si control transfrontalier Romania - Bulgaria in ceea ce priveste monitorizarea calitatii factorilor de mediu pe Dunare si fundamentarea raspunsului comun la situatii de urgenta (seceta, inundatii, poluari, contaminari) Rezultatele proiectului: - Armonizarea metodologiilor de monitorizare a calita?ii apei din România si Bulgaria, ?i a acestora cu regulamentele interna?ionale, in special cu standardele Uniunii Europene; - Implementarea Directivei Cadru Apa (2000/60/EC) printr-un program performant de monitorizare a starii apelor fluviului Dunarea si crearea unui sistem comun de informa?ii în timp real, a unui program pentru schimbul de date ?i a unei baze de date comune, hidrologice ?i de calitatea apelor, compatibila cu Directiva INSPIRE, capabila sa asigure schimbul de date intre institutiile implicate si accesul publicului larg la aceste informatii ; - Îmbunatatirea metodelor de prognoza prin dezvoltarea unui model comun, si a celor de avertizare in caz de inunda?ii, debite scazute, poluari accidentale printr-o acuratete si o fiabilitate sporita, pe baza mijloacelor moderne de comunicare între cele 2 tari; - Adoptarea unor principii directoare ale gestionarii apelor mici pentru cele doua tari în vederea prevenirii secetelor din lunca Dunarii; exploatarea integrata a lacurilor de acumulare si a zonelor umede protejate; - Crearea unei noi tehnologii de prelucrare a apelor uzate si de tratare a deseurilor organice lichide contaminate radioactiv de la centralele nucleare; - Crearea unui portal bilingv de prezentarea informa?iilor de interes general legate de fluviul Dunarea pentru dezvoltarea regionala a zonei de grani?a; Prin acest proiect se va implementa un sistem integrat de utilitate transfrontaliera, prin care va fi sporita capacitatea de cooperare si control in ceea ce priveste monitorizarea calitatii factorilor de mediu pe Dunare si fundamentarea raspunsului comun Romania-Bulgaria la situatii de urgenta (seceta, inundatii, poluari, contaminari) Sistemul va permite accesarea la distanta (prin intermediul internetului/intranetului) a unui portal cu informatii destinate atat publicului larg cat si specialistilor apartinand institutiilor beneficiare din Romania (MMP, ANAR, INHGA, ANPM) si din Bulgaria (Ministerul Mediului si Apei din Bulgaria, Institutul National de Hidrologie din Bulgaria, Ministerul Transporturilor din Bulgaria, Agentia Executiva de Mediu din Bulgaria) www cbcromaniabulgaria eu Investing in your future! Romania-Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007-2013 is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund 